
Phc. 12. B;iok fleJiHTe;iH (V6) 5.172.042 CB 



























Phc. 10. BunpHMHTejib BbicoKOBOjibXHbiH 8000 B (VS— 2) 5.087.063 CB 













Phc. 7. njiara (y3) 6.673.250 CB 










Phc, 5, rijiaTa (VI) 6.673.25! 










Phc. 1. OcUHJiJiorpa4) yHHBepcajibHUH Cl-76 2.044.001 CB 









ycH;iHTe;iH X u Z (y?) 5.035.020 93 



CxeMa sxeKTpHqeCKaa npHHiiHnHaabHaR 



‘200 6 







■ 

A223B 



CxeMa sjieKTpHHecKaH npHnuHnnajibHan 
Bjiok nejiHTCjifl (V6) 5.172.042 33 
















mnATHoa nnATE 



rijiaTa (V4) 6.673.249 33 
CxeMa saeKTpaqecKaa npHHUHnnaabHafl 




ii: 




J - ^OriTi-Tv' n/iATbi 

fj -f<C^ 'P jHdHdc :3^HH 

Ka.iii6parop (y2) 5.085.003 33 
CxeMa 3.ieKTpiiqecKaH npiiHuimHaabHaH 





aEfIMTE/lb 1:10 




JHenmenb 1 : 10 2.727.006 33 
CxeMa »jieKTpH>iecKaH npHnitHnuajibHaa 





5noK PA33EPTKH ( V3) 5. C81. 002 33 

CXEMA 3/EKTPHMECKAfl nPHHUMnHAflbHAS) 








+12D(a> 




j __-0 lMR<5pr''a, 

^^riLT:l 

Xi.* ■< 



KTJ..,KT9 - KOHTPOfibHblE TOHKH 
nEPEK/lJOMATE/1b B 2 nOKA3AH B nonOXtHMH „10 V/cm* 
•— nOABMPAKJT nP« FErvnHPOBAHHH 



yCM/lMT£ilb BcPTMKAnbHOrO OTKnOHEHMfl 
CxEMA SntKrPHHECKA!) HPHHUHnHAnbHAS 



5.002.00933 








